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年6月29日晚，南海市丹灶镇荷村水闸堤段崩决， 水淹丹
灶、西樵和三水三地，造成直接经济损失23亿元。最近，
事故责任人陈永安因玩忽职守罪被南海市人民法院一审判
处有期徒刑7年。

    陈永安系丹灶镇水利所所长兼任镇三防指挥部副总指
挥。1997年，丹灶镇水利所以498万元承建荷村水闸工程，
陈永安任施工质量工作领导小组组长。在施工过程中，丹
灶镇水利所雇请的施工队许多方面不按设计图纸和施工规
范施工，陈永安对此放任不管。工程验收前，陈永安又违
反规定擅自命令清拆水闸外围堰通水使用水闸，当水利部
门进行验收时，水下工程已被水覆盖，荷村水闸因此成为
“豆腐渣工程”。

    1998年6月29日当晚， 荷村水闸发现闸内船室右侧斜
坡有多处渗出浊水，身为镇三防指挥部副总指挥的陈永安
赶到后，不采纳其它工程技术人员提出的关闭人字闸门提
高水位观察险情的报告，其后虽全力组织抢险，但为时已
晚，合成水闸堤围终于崩决。

    陈永安在工作中严重不负责任，致使公共财产、国家
和人民利益遭受巨大损失，情节特别严重。1998年底，南
海市人民检察院以涉嫌玩忽职守罪对陈永安提起公诉。 